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Im falschen Zug








"Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch!" Maximilian Holler



stand mutterseelenallein auf dem Stuttgarter



Hauptbahnhof. Ferien! Endlich die heiß ersehnten



Ferientage! Es sollte von Frankfurt zur Oma nach



Kassel gehen – und das Zugfahren begeisterte ihn.



Seine Mutter verabschiedete den Dreizehnjährigen am
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